増設可能な親機 

品番： KX-PVV 己 03 DL (親機 KX - PW 503) 
KX - PVV 已〇吕 DVV 讳見機 KX - PVV 已〇吕） 
(増設できる親機は追加になることがあります) 



Panasonic 

取扱説明書 

中継アンテナ 

ケイ I ツクスロ^王イ I ヌ 


必ずお読みください 
各35のなまえとはた！5を 
設置 


参こんなとをは参 

困ったとさ 
必要なとを 


中継アンテナを使用ずるには、お使 
いの親機への登録（増設）び必要で 
ず。 （1 色一17ぺージ） 

V J 


このたびは、中継アンテナをお買い上げいたださ、まことにありびとラございました。 


巧証書 
別添付 


■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「ま全上のごま意 J 
(已~9ぺージ）は、ご使用前に必ずお読みいただを、ちをにお使いください。 

お読みになったあとは、な証書と一緒に大切にな管し、必要なとさにお読みください。 
■保証書は、「お買い上げ曰•販売店名」などの記入をおずおかめ、販売店か5 
お受け取りください。 
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パソコンを使って、本機の製品情報などをインターネットのホームページ上で見る 
ことびでをます。 

パナソニックバーソナルファクス-電話機ホームページ 

http://panasonic.jp/fax/ 


_商巧 • S 威をな 1( -- >レ 、" L _ J 

•記載の舍社名-□ゴ-製品名-ソフトウエア名は、各会社の商標または登録商標です。 
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本化と付属品 • 添付品 


本体と付属品-添付品を確認して<ださい。万一不備な点びございましたら、お買い上 
げの販売店へお申し付け < ださい。 





囚取扱説明書（本書） ...... 1冊 □ 保証書 . 1式 

□増設番号シール . 1枚 

\ _ 
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はじめに 

親機と子機の距離び離れていたり、なのよラな障害物などびあると、電波び弱<なり、 
通話びとざれたり、テ機に「圏外」と表示して使えないことびあります。 

親機と子機の間に中を I アンテナを設置すると、改善でさることびあります。 

• 金属製のドアや雨戸。 

• アル S はく入りの断熱材び入った壁。 

• コンク1」ートやトタン製の壁。 

• 親機と別の階や家屋で使ラとを。 

• 壁を何枚をへだてたところ。 

親機への登録（増設）び必要です。 ] 己ページ） 

1台の親機に登録してください。（複数の親機への登録はでをません） 



※イラストはイメージです。 
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ま全上のごを青 C 必ずお守りください 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 
必ずお守りいただくことを、：欠のよラに説明しています。 

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じるを喜や損喜の程度を、 
次の表示で区分し、説明しています。 


A 警告 


この表示の欄は、 r 死亡または重傷などを負ラ可能性び 
想定される」内容です。 


A 注意 


この表示の欄は、 r 傷書を負ラ可能性または物的損害 
のみび発生する可能性び想定される」内容です。 


I お守りいただく内容の種類を、次の給表示で区分し、説明しています。 

(下記は絵表示の一例です。） 


0 


このよラな絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 


〇 


このよラな絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 


A 警告 


AC アダプター-コードを破損するよラなことはしない 

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、 
引っ張ったり、重い物を載せたり、まねたりしない 




傷んだまま使用すると、感電-ショート-乂災の原因になり 
9 〇 


禁止 

* 修理は販売店にご相談ください。 


化ずお読み<ださい 



安全上のご；蛋忌 
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党上のごを言 C 必ずお守りくださいつ 


A 警告 


AC アダプターのほこりなど 
は定期的にとる 



AC アダプターは根元まで 
確実に差し込む 



プラグにほこりなどびたまると、 
湿気などで絶縁不良となり、乂災 
の原因になります。 

• AC アダプターをコンセントから 
巧さ、乾いた巧でふいてください。 


AC アダプターを巧き差し 
するとさは本体（金属でな 
い部分）を持つ 

感電の願になります。 


差し込みび不完全ですと、感電や 
発熱による乂災の原因になります。 

•傷んだ AC アダプター-ゆるんだ 
コンセントは使用しないでくだ 
さい。 


専用の AC アダプター（極性 
統一形プラグ） L ソがは使わない 

専用 L ソ外の AC アダプ 
fV I 夕-を使用すると、電 
V N/ 圧や+—の極性び異な 
つていることびあるた 
ホ止め、発煙-火災の恐れ 
びあります。 


本製品や AC アダプターか5 
煙.異臭.異音が出たり、 
落下などにより破損したと 
きは使用を中止する 



そのまま使用すると、 
乂災や感電の原因にな 
ります。 


コンセントや配線器具の定格を 
超える使いかたや、交流10 0V 
ながでの使用はしない 



• AC アダプターを 巧いて販売店 
へご相談ください。 


たこ足配線などで、定格を超えると、 
発熱による火災の原因になります。 
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A 警告 


めれた手で AC アダプター 
の巧き差しはしない 


雜 


めれ手禁止 


感電の原因になります。 


本製品および AC アダプター 
をめ5さない 


戀 


水めれ禁止 


発火-感電の原因にな 
ります。 


•めらした場合は、 AC アダプター 
を抜いて販売店へご相談ください。 


絶対に分解したり、修理 
改造をしない 


雷が鳴った5本製品や AC 
アダプターに触れない 




故障したり乂災•感 
電の原因になります。 


分解禁止 

•修理は販売店へご相談ください。 




接触禁止 


感電の原因になりま 
す。 


自動ドア、义災報知器など 
の自動制御機器の近くには 
設置しない 


医用電気機器の近くでの設 
置や使用をしない 


〇 


禁 


本製品からの電波び自動 
制御機器に影響を及ぼす 
ことびあり、誤動作によ 
止 る事故の原因になります。 


0 


禁止 


手術室、集中治療室、 
CC いなどには持ち込 
まないでください。 


，こ、 臓ぺー スメーカーの 装着 
部位か 522cmlU 上離す 


〇 


電;助こよりぺースメー 
カーの作動に影響を与 
える場合びあります。 


本製品か b の電波び、医用電気機 
器に影響を及ぼすことびあり、誤 
動作による事故の原因になります。 
** ccu とは、冠状動脈疾患監視病室の 
略称です。 


化ずお読み<ださい 



安全上のご；注意 
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党上のごを青 C 必ずお守りくださいつ 


_ A 警告 _ 

本製品内部にクリップやピンなど金属物や異物を入れない 

r \ >感電•故障の原因になります。 

禁止 


A 注意 


コネクター部やアンテナ部に 

水平でない場所や振動の激 

無理な力を加えない 

しい場所には設置しない 

^ 、損傷や感電の原因に 
、 Ny なることびあります。 

/ C ^ 落下により、けびの原 

1 因になることびありま 

禁止 

禁止 

本製品を壁に取り付けて使用 
するときは、堅固•確実に取 
り付ける 

落下により、けびの原 
■ ■ H になることびありま 
す。 

長時間使用しないときや、 

お手入れずるときは、必ず 

AC アダプターをコンセント 
か 5 巧く 

胃の願にな 
ることびあります。 


電源プラグ 


を巧く 

J 
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火気を近づけない 

乂災の原因になること 
yiTV びあります。 

乂気禁止 


落下させたり、強い衝撃を加えない 

けびや故障の原因になることびあります。 



A ま意 


ど器 
な湿い 

煙加な 

由をし 

: y 口置 

り理設 
こ調に 

sc} 

、所ど 
気場な 
湿いば 
、をそ 
水のの 


故と 
やこ 
卜る 
- な。 
m にす 
シ因ま 
.原り 
電のあ 
感障び 




止 

禁 


化ずお読み<ださい 



安全上のご；汪意 


S 




正し < お使いいただ < ためのお願い 


こんなところには置かないで<ださい 


•义気や熱器具のお< 

-► 変巧や故障の原因になりまず。 

•電気製品（テレビ、電モレンジ、 
パソコンなど）の近く 

-► 本機を使用しての通話びとざれた 
り、本機■親機-子機び使えなく 
なる原因になります。 

0?12ページ） 


♦直射日光のあたるところ、：令暖房機の 
お<、屋外、お室など 

今4ぴ C しツ上、 0° CL ソ下になるところ 
や温度変化の激しいところ、雨水 
びかかったり湿気のをいところな 
どでは、誤動作•変形■故障の原因 
になります。 


• 寒し、場所か6急に暖かし、場所に移動させ 
たとをは、ずぐに、使用（接続）しない 
で < ださい。 

設置場所の温度になじむまでしば6 < 
放置したあと使用（接続）してください。 

-►結露び発生して、故障や誤動作の 
原因になります。 


正しく設置するには 


•本機と親機の間に何も障害物びなし1場合、親機か S 約100 miu 内の距離に設置して 
<ださい。 

(使用環境によって使える距離びをわります。本機の電波レベル/登録ランプび「緑 
点な」する場所に設置してください。]8ぺージ） 
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使用中に 


• 本機とモ機の間に何ち障害物びない場合、約1 OOmlU 内の距離でモ機び使えまず。 

(使用環境によって使える距離び変わります） 

• 親機か S の電波が強い場所では、本機を使用しないで通話しまず。 

(通話中でも本機の通信ランプび点なしないことびありまず） 


親機からの電波び強い 
場所では、中継アンテナを 
使用しないで通話します。 

中継アンテナからの 
電波び強い場所では、 
中継アンテナを使巧 



•テ機などの傍受について 

本機は、デジタル信号を利用した傍受されに<い商品でずび、子機での通話は、電波 
を使用しているため、第=ちび故意に傍受するケースを考えられます。機密を要する 
重要な通話には、親機を使用されることをお勧めします。 

•傍受（ぼうじゅ）とは、 無線連絡の内容を第=ちび別の受信機で故意または偶然 
に受信ずることです。 


その他 


• 本機は日本国内用でず。国外での使用に巧ずるサービスは致しかねまず。 
♦本機を分解-改造することは法律で禁じ5れていまず。 

故障の際は、お買い上げの販売店に修理の依頼をしてください。 
•停電ずると、本機は使えません。 


化ずお読み<ださい 



正しくお使いいただ<ためのお願い 
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正し < お使いいただ < ためのお願い 




本機は、 2.4 GHz (ギガへルツ）の周波数帯の電波を利用していまず。この周波数帯の 
電波はいろいろな機器び使用していますので、電波の干渉により、本機や他の機器の動 
作や性能に悪影響を及ぼずことびあります。本機は電波干渉の影響を受けにくいち式です 
び、下記の内容にま意してください。 

•電モレンジなどを使用中に、近くで本機•親機•テ機を使用ずると、通話びとざれたり、 
使えなくなることがありまず。 

本機.親機は電子レンジなどから離して設置し（めやす：約3 m じ(上)、 

テ機を電子レンジなどの近くで使わないでください。 



•お線 LAN 機器（ルーター、 AV 機器、防犯機器など）を使用している環境で本機•親 
機•モ機を使うと、通話びとざれたり、お線 LAN 機器の動作に大きな影響を与えるこ 
とびありまず。 

-4 -本機■親機を、無線 LAN 機器からなるべく離してご使用くださしん下記のように 
本機と無線 LAN 機器本体を上下に設置ずると、干渉を回避できることびありまず。 


(例：無線ルーターを設置ずる場合) 
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•その他、下記の機器でも、 2.4 GHz の周波数帯の電波を使用しているものびありま 
ず。 

これ6の機器の周辺では、通話びとざれたり、使えなくなることがありまず。 

また、巧手の機器の動作に該響を与えることがありまず。 

-► なるべく、設置場所や使用場所を離してください。 


-ワイヤレス AV 機器 

-工場や倉庫などの物流管理システム 

(テレビ、ビデオ、パソコンなど） 

. 鉄道車両や緊急車両の識別システム 

-ゲーム 機のワイヤレスコント□- ラー 

-マイク□波ミ台療器 

- 万引を防止システム 

-その他、 Bluetooth ™ 対応機器や 

(書店や CD ショップなど） 

V に S (道路交通情報通信システム） 

• アマチュア無線局 

など 


♦本機は、 2.4-2.483 已 GHz の全帯域を使用ずる無線設備でず。 

移動体識別装置の帯域び回避不可能で、変調ち式は 「 FH - SS ち式」、与干渉距離は 
80 m でず。 

本機には、それを示ずち記のマークび貼付されていまず。 「 2.4FH8 

C r ] 


し 電波に関するごを意 ) 

本機の使用周波数帯では、電モレンジなどの産業-科学-医療用機器のほか、工場の製 
造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）およ 
び特定ル電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要す 
る無線局）び運用されています。 

1. 本機を使用する前に、近<で移動体識別用の構内無線局および特定ル電力無線局び運 
用されていないことを確認してください。 

2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に巧して有害な電波干渉の事例び発生した 
場合には、本機の AC アダプターを抜いて、お客様ご相談センター2日ページ）に 
ご連絡いただき、混信回避のための処置などり列えば、パーテイシヨンの設置など）に 
つし)てご相談ください。 

3. その他、本機から移動体識別用の特定ル電力巧線局に巧して有害な電波干渉の事例び 
発生した場合など何かお困りのことび起きたときは、お客様ご相談センター 

(R 26ページ）へお問い合わせください。 


化ずお読み<ださい 



正し<お使いいただくためのお願い 
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各部のなまえとはた s を 

■ 正面/ち側図 



■ 背面/左側図 





































ンプについて 


ランプは、本機の動作や電波の状態を表示します。 


ランプ 

本機の状態 

電源 

ミ化緑点 n 

電源び入ってます。 

日ミ肖灯 

電源び入っていません。 


な.緑点滅 

親機に登録（増設）中です。 


日消灯 

親機に登録（増設）されていません。 

電波レベル/ 

ミ化緑点 n 

5 ^^' 親機の電波の状態を表しています。 

z_ A 感 — 、，一 P-/— 口 4- •- 丄护,、 =n,o?= 丄ロニ r* -f— '-t-i LX 

琶録 

ミ日^オレンジ点灯 


「 ■フソソを兄けけご、な直场机を汰 W 

ます。批 18 ページ） 


ミ化ホ点 n 


i ぃ 


な'赤点滅 

電波び届かず、設置でさません。（圏外） 

通信 

ミ化緑点 n 

電波を中継中です。 

日消灯 

電波を中継していません。 


ミ化：点な.;。:点滅！]:消口 

■ 


る部のなまえとはた3を 



全体図/ランプについて 
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中継アンテナを親機に登録する (増設-励) 

中継アンテナを使用するには、お使いの親機への登録（増設）び必要でず。 

• 1台の親機に登録してください。 （複数の親機への登録はできません） 


登録する（増設) 


1親機の近くの 電源コンセントに AC アダプターをつなぐ 

• 電源ランプび緑点灯します。 



2 親機で増設操作をずる 

• 親機によって操作び異なります。 

親機取扱説明書「中継アンテナを設置する」などをお読みください。 

3 親機の操作に続けて、2分む内に 

中継アンテナの登録ボタンを約3秒に Lhf 甲す 

• 電波レベル/登録ランプび緑点滅したあと、登録び完了すると緑点なします。 
(電波のが態によっては、緑点灯ではなく、オレンジ点な•ホ点な•ホ点滅のいず 
れかになることがあります） 
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4 添付の増設番号シールを貼り付ける 



5 AC アダプターを巧いて、設置したい場所に持っていく 

• AC アダプターを巧いてを、親機への登録は消えません。 


中継アンテナの使用をやめるとき（減設) 


1親機で減設操作をする 

• 親機によって操作び異なります。 

親機取扱説明書「中継アンテナを設置ずる」などをお読みください。 
(中継アンテナでの操作はありません） 


r お巧 5せ)） 

•登録を消した中継アンテナは、 AC アダプターを抜いてください。 

(誤作動の原因になります） 

• 中継アンテナをお買い上げ時の状態に戻すことをでさます。23ページ) 


設置 



中継アンテナを親機に登録する(増設■減設) 
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設置する 

お使いの親機への登録（増設）び済んだあと、設置して<ださい。 
♦正しくお使いいただくためのお願い10ページ） 

1設置したい場所の電源コンセントに AC アダプターをつなぐ 

• 電源ランプび緑点灯します。 



2電波レベル/登録ランプを確認する 

• 電源レベル/登録ランプは、親機の電波の状態を表しています。 
ランプを見なびら、緑点なになる場所に設置してください。 


(ランプ） 

f 親機の 

L 電波の状態 

) 

緑点灯 

強い 

設置できまず。 

オレンジ 

点灯 

ホ点灯 

! 

弱い 

※オレンジやホの点な 
になる場所では、通 
話びとざれたり、切 
れやす<な0ます。 

ホ点滅 

團が 

設置できません。 

V 


設置場所を変更して 
ください。 , 



3設置ずる 


f お巧5せ)） 

参電波レベル/登録ランプびオレンジやホの点灯になる場所でを設置できまずび、 

緑点巧になる場所での設置をお勧めします。 

•本機と電源コンセントの接続には、付属の AC アダプター(極性続一あプラグ）を 
ご使用ください。 




































壁挂卜けするとを 

木ねじ-ワッシャーで中継アンテナを壁掛けでさます。 

木ねじがしっかり固定でをる壁（柱）に取り付けてください。 

1壁掛け用木ねじ•ワッシャーを壁（柱）に取り付ける 



2本機を木ねじにかけて静かに下にすベ日せる 



参アンテナの長さなどを考慮し、ワッシヤー上部か5約140 mm のスぺースを確なし 
ておいて < ださい。 


•石實ボード 、 ALC (軽量気ミ包コンクリート）、コンク U - トブ□ック、 

厚さ18 mmlU 下のベニヤ板など強度の弱い壁には取り付けないでください。 


設置 



壁掛けするとさ 
設置する 


夕 


壺 60 mm 


广陋摩144稱9さ々- 
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故障かなと思ったとき 


質問 1 

答ぇ 

参照ページ‘ 


電源ランプび消え 
ているのでずが？ 

参電源び入っていません。 

> 今 AC アダプターをつないで< ださい。 

18 

) 

電波レベル/登録 
ランプび消えてい 
るのでずが？ 

•登録（増設）されていません。 

' 吟登録（増設）してください。 

16 

J 

電波レベル/登録ラ 
ンプがホ点滅してい 
るのでずび？ 

• 親機の電源び入っていません。 

-4-親機の電源を入れてください。 

、 •電波び届かず、「圏外」になっています。 

-► 電波レベル/登録ランプび緑点なする 
場所に設置してください。 

18 

J 

通信ランプび緑点な 
しているのでずび？ 

> • 電波を中継中でず。 

J 

子機で通話中に通信 
ランプが消'えている 
のでずが？ 

参本機より親機の電波び強い場所で子機を 
使用していまず。（故障ではありません） 

11 

J 
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質問 


答え 


参 P ■自ベージ 


KX-PW 已 03 DL / 
KX-PW 已 03 DW 
lU がの親機に登録 
(増設)でさまずか; 


2004年9月現な、登録でさる親機はあり 
ません。登録できる親機の機種は追加にな 
ることびありまず。親機取扱説明書などで 
ごお認ください。 


同時に別の親機に 
ち登録(増設)でを 
まずか？ 

• 1台の中継アンテナを複数の親機に登録す 
> ることはでをません。 

吟別の親機にも登録したい場合は、中継 
アンテナをお買い求め<ださい。 

16 

電波レベル/登録 
ランプび緑点:なし 
ていない場所でも 
置けまずか？ 

•オレンジ点なやホ点なになる場所にち置け 
ますび、通話びとざれたり、切れやすくな 
ります。緑点灯になる場所への設置をお勧 
めしまず。 

18 

J 

屋州こ置けまず 
か？ 

► •本機は屋外に置かないでください。 

10 

J 

本機を設置して 
ち、通話のとざれ 
などが改善されな 
いのでずび？ 

♦本機の電波レベル/登録ランプび、オレンジ 
点な、ホ点な、ホ点滅になっていません 
か？ 

緑点なになる場所に設置し直してくだ 
> さし、。 

参本機を親機の近くに設置していませんか？ 

-►本機と親機び近すざると、モ機は親機 
からの電波だけを使用ずるため、効果 
び得られません。モ機を使ラ場所の近 
くに本機を設置し直してください。 

18 

11 


故障かなと思ったとさ 



困つたとを 
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お手入れ 

お手入れずるとをは、 AC アダプターをコンセントから抜いてください。 

乾いた巧でか日ぶきする 



•アルコール類、みびを粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯 
は使わないで < ださい。 

また、殺虫剤、ガラスク U —ナ ー、 ヘアスプレーなどをかけないで<ださい。 

(変色、変質の原因になります） 


吕吕 








お買い上げ時のが態に戻すとき 

中継アンテナの使用をやめるとをや、お買い上げの状態に戻すとさは、底面の巳 LEAR 
SETTING ボタンを押してください。 


ボールペンのよラな先のとがったもので、ょ t 综。を約3砂む上巧す 

参電波レベル/登録ランプび消灯しまず。 



2 親機で減設操作をずる 

参親機によって操作び異なります。 

親機取扱説明書 r 中継アンテナを設置する」などお読みください。 


(お巧5せ)） 

•親機への登録（増設）も消えます。 

再度、使用するとをは、親機への登録（増設）を行ってください。 


お買い上げ時の状態に戻すとさ 
お手入れ 



が要なとま 
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仕様 

電源 

AC アダプター筛き： ADA 007 AEL ) 

AC ] 日日 V (已日 Hz /60 Hz ) 

(DC 1 1.0 V ) (3 己日 mA ) 

消'費電力 

待機時約 1.9 W 

最大時約 3.0 W (通信時） 

外お寸法 

(高さ X 幅 X 奥行） 

約 27 X 101 X 82 mm 

約日红已 XI 日 1 X 82 mm (アンテナを立てた状態） 

質量 

約 8 已呂 

使。 環境 

温度日で〜4日む 
湿度90 %似下 

無線通信ち式 

2.4 GHz 周波数ホッピングち式 


24 



• 巧罰期間中は 

保証書の規定に従って、出張修理をさせて 
いただをます。 

• 巧罰期間を過ぞているときは 

修理すれば使用でをる製品については、 

ご要望により修理させていたださます。 

下記修理料金の仕組みをご参照のラえ、 

ごネ目談ください。 

• 修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成されています。 

I 技術料 I は、 診断.故障個所の修理および部品交換.調整.修理完了時の点検 
などの作業にかかる費用です。 

I 部品代 I は、 修理に使用した部品および巧目力な料代です。 

屈患翻は、 お客様のご依頼により製品のある場所へ技術ちを派遣する場合の 
費用です。 

♦停電などのが部要因により、録音、通話および料金管理などにおいて発ちした損害の 
補償については、当社はその責任を負えない場合をございますので、あらかじめ 
ご了承ください。 


ご連絡いただきたい内容 

製品名 

中継アンテナ 

品番 

KX-FAN 1 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


f 呆証とアフターサービス (よ < お読み < ださい） 


修理-お取り扱い-お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

お申し付けください 


お居や贈答品などで 

お困りの場合は… 

♦修理は、サービス会社•販売会社の 
「修理ご相談窓□」へ！ 

• 使いかた-お買い物などのお問い合わせは、 
「お客様ご相談センター」へ！ 


I 保証書側添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず 
確かめ、お買い上げの販売店からお受け取 
り < ださい。 

よくお読みのあと、イ呆存してください。 


保証期間：お買い上げ曰から本体1年間 


■補修用性能部品の保有期間 

当社は、中継アンテナの補修用性能部品を、 
製造巧ち切りを已年保ちしています。 

ミち）補修用性能部品とは、その製品の機能を 
維持するために必要な部品です。 


仕な 
様証 
と 
ア 
フ 
夕 
I 

ヴ 

I 

ビ 

ス 

ミ 

< 

お 

読 

み 

< 

だ 

さ 

い 


修理を依頼されるとさ 


2日、21ページの r 故障かなと思ったとき」に従ってご確認のあと、直らないときは、ま 
ず AC アダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 


■ 化要なとき 
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保証とアフターサービス (よくお読みください) 


修理に関するご相談 


ナショナル/パナソニック 

修理ご相談窓 □ 


ナビダイヤル (全国共通き号） 

因0570 -087-087 

•お客様びおかけになった場所か b 最寄 
りの修理ご相談窓□につなびります。 
呼出音の前に NTT より通話料金の目ま 
をお知らせします。 

•携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理 
ご相談窓□に直接おかけください。 


使いかた-お買い物などのご相談 


ナショナル/パナソニック 

お客様ご相談センター 

3 巨己曰/受付 9 日寺〜 20 日寺 

® 言舌 ミ ィャル 函 0120-878-365 

■携帯電話. PHS でのご利巧は…06-6907-1187 

FAX ミ心ル 函0120 -878-236 


Help desk for foreign residents in Japan 

/ 外国人/海外仕様商品（ッーリスト商品他)等\ 
\ご相談窓 □ / 

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 
Open : 9:00 -17:30 

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 


ナショナル/パナソ ニ ック 修理ご相談窓 □ 


北海道 


札幌 札幌市厚別区厚別南 
2 T 目 17-7 
巧 (011旧 94-1 251 

旭川 旭川市2条通21 T 目 
左]号 

巧 (0166)31-6151 


区 


帯広 帯広市西 19 条南 
] 下目 7-1] 

巧 (0155)33-8477 

画館函館市西枯梗 

已 89 き地 24] (函館 
流通卸センター内） 

巧 (0138)48-6631 



青森 青森市第二問屋町 
3-7-10 

巧 (017)739-971 2 

が;田 秋田市御所野漏本 
2 T 目 1-2 

巧 (01 8旧 26-1 600 

岩手 盛岡市羽場 13 地割 
30-3 

巧 (019)639-5120 


き城 仙台市宮城野区扇町 
7-4-18 

S (022)387-1 117 

山お 山形市流通センター 
3 T 目 1 2-2 
S (023)641-81 00 
福島 福島県安達郡本宮町 
字南ノ巧6已 

巧 (0243)34-1301 


栃木 宇都宮市御幸町 
1 94-20 

巧 (028)689-2555 
群馬 高崎巿大;尺町 229-1 
巧 （027)352-1 109 

茨城 つくば市巧畑 2 T 目 
8-1 

巧 (029)864-8756 

埼玉 桶リ1巿ホ堀 2 T 目 
4-2 

巧 (048)728-8960 

干葉千葉巿中央区 
星义喜町 172 

巧 (043)208-6034 


東京 東京都世田谷区宮坂 
2 T 目2日-17 
巧 (03)5477-9780 
山 梨甲府巿宝 1 T 目 
4-13 

巧 (055)222-51 71 

神就 II 横お巿港南区曰野 
已 T 目 3-1 6 

巧 (045 旧 47-9720 

新 漏新漏巿東明 1 T 目 
8-14 

巧 (025)286-01 71 
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香り I 高お市莉使町1已 2-2 高知 南国市岡豊町中島 
巧 （087)868-9477 331-1 

徳島 徳島県板野郡:!ヒ島町 巧 (088)866-3142 

離お字かや 108 愛媛 松山市±居田町 

巧 （088)698-1 125 750-2 

巧 （089)971-2144 


福岡 春曰市春日公園 
打巨 48 

巧 (092)593-9036 

佐賀 佐賀巿鍋島町大字 
八戸字上深町 3044 
巧 （0952 に 6-91 51 
長崎 長崎巿東町 1949-] 
巧 （095)830-1 658 
大分 大分巿巧原 4 了目 
8-3 已 

巧 （097)556-(381 5 


宮崎 き崎市本郷北方 
字草葉 2099 -2 
巧 （0985)63-1 213 
貢! 本 熊本市健軍本町 12-3 
巧 (096)367-6067 
天草 本渡巿港町 18-1] 

巧 （0%9)22-3125 

鹿巧島鹿児島市ち次郎 
]T 目已 -33 
巧 (099)250-5657 
大島 名瀬巿長お町1 0- 1 

巧 （0997)53-5101 


I 沖縄 浦添市城間 4 T 目 23-1 1 巧 （098 旧 77-1207 | 


所在地、電話番号が変更になることがありまずので、 
あ5かじめご了承ください。 010 


中部地区 


石川 石り 1 県石川郡野々市町 
稲荷 3 下目 80 
巧 (076)294-2683 
富山 實山市寺島 1298 

巧 (076)432-8705 

福井 福井市開発 4 T 目 

112 

巧 (0776)54-5606 

長野 松本市大字值賀 

ちち屋 名ち屋市瑞穂区 
塩入町 8 - 10 
巧 （052 旧 19-0225 

岡崎 岡崎市岡町南久保 28 

巧 （0564)55-571 9 
岐阜 岐阜県本巣那化ち町 
高屋太子 2 T 目 30 

S (058)323-6010 

局山 局山市花岡町 3 T 目 

7600 -7 

巧 (0263)86-9209 

静岡 静岡巿西島 76 巳 

巧 (054)287-9000 

82 

巧 （0577)33-061 3 

兰重 义居市森町字化谷 

1 920-3 

巧 （05 が 255-1 380 


I お 諮 

地区 1 

滋賀守山市勝部 6 T 目 

2-1 

巧 (077)582-5021 
京都 京都巿伏見区竹田 
中川原町 7 1-4 
巧 (075)672-9636 

大阪 大販市：!ヒ区本庄西 
]T 目 1-7 

巧 (06)6359-6225 

奈良 大和郡山巿筒井町 
800 番地 

巧 (0743)59-2770 
和歌山和歌山市中島 499-] 

巧 (073)475-2984 

兵 庫神戸市中央区 

琴ノ緒町 3 T 目 2-6 

巧 (078)272-6645 


1 中国 

地区 I 

鳥 取 鳥取市安長 2 日已 -1 

巧 (0857)26-9695 

米子 米テ巿米原 4 T 目 

巧 （0859)34-21 29 

がに： 松江巿平成町 
] 82 番地] 4 

S (0852)23-1 128 
出 雲 出雲巿渡橋町 41 已 
巧 （0853)21-31 33 

ミ 兵田 お田巿下府町 327 -日 3 

巧 (0855)22-6629 

岡山 岡山県都達郡早島町 
矢尾 807 

S (086)292-1 162 

広島 広島市西区南観音 

8 T 目1 3-20 
巧 （082 に 95-5011 
山 □ 山□市競銭司字 
錶銭司団地:!ヒ 447-23 
巧 (083)986-4050 


巧証とアフタ—サ—ビス(よくお読み<ださい) 


化要なとき 
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愛肩論 

長年ご使用の中継アンテナの点検を！ 

口 

こんな 
症状は 
お0ま 
せんか 

• 電源を入れてち動かないことびある。 

• こげくさし填いや異常な音、振動 
びする。 

• AC アダプターび熱を持っている。 

参内部に水や異物び入った。 

• その他の異常や故障びある。 


このような症状 
のとさは、事故 
防止のため、コ 
ンセントから 

A 巳アダプター 
を抜いて、おず 
販売店に点検を 
ご相談ください。 


便を j メモ （おぼえのため、記入されると便利です) 


パナソニックコミュニケーシヨンズ株式会社 
テレコムカンパニー 

干8 12-8531 福岡市博を区美野島4 了目1番62号 
© 2004 Panasonic Commun に ations Co .. Ltd . All Rights Reserved . 

PFQX 2069 ZA KC 0804 KM 0 


■ 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。 

■ This product is designed for use in Japan. 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan. 


お買い上げ曰 

年月日 

品番 

KX - FAN 1 

販売店名 

巧 （ ） - 

お客様 
ご相談窓 □ 

巧 （ ） - 


Panasonic サ議 ^ 乂冲斗 kx-fani 君巧！^盘赚 






